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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
o decyzji Nr OGD.4210.46.2018.597.XIII.KG 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ) i art. 
47 ust.2, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 2f ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Przedsiębiorcy: MICHELIN Polska S.A. 
z siedzibą w Olsztynie, wydał w dniu 17 kwietnia 2019 r. decyzję o odmowie zatwierdzenia 
trzynastej taryfy dla ciepła, w związku z niezastosowaniem w przedstawionej do zatwierdzenia 
taryfie dla ciepła przy kalkulacji cen ciepła w eksploatowanej jednostce kogeneracji w Olsztynie 
$ 13 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1988). 
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